T 


Za duszę Ś. p. 


MARYI Z WĘGIERSKICH 


FEDEROWICZ 


zmarlej dnia 12 Lipca 1886 roku w Warszawie, 


jako w rocznicę śmierci, 


odprawione zostanie 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


we Wtorek dnia 12 Lipca 1887 r. w kościele OO. Reformatów. 


